
PHILIPS RADIO - Modd. BI 281 U c BI 290 U - Medic e corte. Media freqoenza a 468 kc. Place* finale 135 V e 44 mA, achermo 131 V e 

6,5 mA. Altre placche 130 V, schermi 75 V. Corrente anodica lotalc 64 mA. 












